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acetaten des Methyls, Aethyls, Propyls und Allyls ist wenigstens die Grosse b alien geraeinschaftlich (b = 0,00038), wahrend die Grosse a fiir sie verschieden ist, ebenso bei den Succinaten ("b = 0,00066), Benzoaten (b = 0,00075), Oxalaten 0 = 0,00066, wie bei den Succinaten), Fettsauren (b = 0,001418, fiir Ameisensaure dagegen & = Va X 0,001 418), aromatischen Verbindungen (& = 0,001 043) u. s. f.
Auf einen Widerspruch zwischen den Beobaehtungen von Schiff und gewissen Folgerungen aus der van der Waals'schen Zustands-gleichung fur den kritischen Zustand macht Winkelmann aufmerk-sam 1). Da jedoch, wie wir wissen, die genannte Gleichung die Ver-haltnisse im kritischen Zustande nicht hinreichend darstellt, konnen die Beobachtungen gleichwohl zutreffend sein.
Neben der specifischen "Warme bei constantem Druck kame die bei constantem Yolumen, Ct,, in Frage. Aber hierliber ist experimentell unmittelbar so gut wie nichts errnittelt. In nicht zu hohen Tempe-raturen kann man Cp = cv ansetzen. Bei Fliissigkeiten, welche ein Dichtemaximum haben, muss fiir die betreffende Temperatur cp = cv sein. Nach Gleichung 61) auf S. 87 des ersten Bandes dieses Werkes haben wir
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Da TT^: nicht unendlich wird, haben wir fiir ~s:=0 &u.ckCu = cv. Ow                                                              c?/tr
Bei Wasser wiiren hiernach unter Atmospharendruck bei 4° C. die specifischen Warmen einander gleich. Setzt man
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Das Zeichen von Cp — cv hangt also nur ab von dem Zeichen von —, welches negativ ist, so dass Cp — cv positiv sein muss, was auch
selbstverstandlich ist.    Ferner ninimt nach Versuchen von  A mag at
dv
und vielen Anderen ^— mit  wachsender Temperatur   bei  Wasser bis dp
zu 60° C. etwa stetig ab, urn dann wieder anzuwachsen (S. 34),  dar-
l) Encyklopadie der Phyaik, Bd. 2, II, S. 357 f.seiii scheinen". Dagegen lasst sich ,,der Gang der specifischen Warme (mit der Teniperatur) in einer jeden homologen Reihe oder Gruppe zusammengehoriger Verbindungen durch eine einzige gerade Linie oder durch eine Anzahl paralleler gerader Linien darstellen". Eine Zusammenstellung der die letztere wichtige Behauptung stiitzenden Beobachtungsergebnisse findet der Leser in der unten citirten Abhand-lung des genannten Forschers, hier sei nur Folgendes erwahnt. Stellt man cp dar durch
